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Сиденье 

для унитаза 

ГОСТ 15062-83 
Цена 6 руб. 10 коп. 

Прейскурант № 112-01, часть 1, поз. 2-057^ 
Дата изготовления <* ѵ 1 

Штамп ОТК 'Ѵ 4 


В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: 

1 — СИДЕНЬЕ УНИТАЗА 

2 — КРЫШКА СИДЕНЬЯ 

3 — ОСЬ 

4 — КРОНШТЕЙН 

5 — ГАЙКА-БАРАШЕК 
6- БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ 
7 — ШАЙБА 

8— ШАЙБА 
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Зак. 746 — 88 г. 


Схема лре/?/?е//ш 
сидень* л унитазу 

6 4 5 12 



Лттаз без лон оѵ/са ил 
| с непбмв/?н/г?ай /юлоу/сай 



